5/4/23, 1:54 Resultados 


Resultados de la consulta para la pieza: CD-179815387-AR 


Fecha Planta Historia Estado 
15-03-2023 11:22 CDD LANUS INTENTO DE ENTREGA ENTREGADO 
15-03-2023 07:08 CDD LANUS EN PODER DEL CARTERO 
15-03-2023 06:08 CDD LANUS LLEGADA AL CENTRO DE PROCESAMIENTO 


15-03-2023 02:55 CTP BUENOS AIRES EN PROCESO DE CLASIFICACIÓN 

15-03-2023 02:13 CTP BUENOS AIRES LLEGADA AL CENTRO DE PROCESAMIENTO 
14-03-2023 18:05 LA BOCA EN PROCESO DE CLASIFICACIÓN 

14-03-2023 17:13 LA BOCA INGRESO AL CORREO 


Cantidad de movimientos 7 
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